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RESUMO 


Este manual fornece informacées regulamentares, ambientais e de seguranca que estdo em conformidade com as 
regulamentac6es norte-americanas, canadenses e internacionais para notebooks, tablets, desktops, thin clients, 
estacdes de trabalho pessoais, all-in-ones e terminais de pontos de vendas. 
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Sobre este guia 


Este manual fornece informacdes regulamentares, ambientais e de seguranca que estado em conformidade 
com as regulamentac6es norte-americanas, canadenses e internacionais para notebooks, tablets, desktops, 
thin clients, estacdes de trabalho pessoais, all-in-ones e terminais de pontos de vendas. 


Para acessar 0s guias do usuario mais recentes, acesse hitp://www.hp.com/support e siga as instruc6es para 
localizar seu produto. Em seguida, selecione Manuais do usuario. 








ZA\aviso! Indica uma situacdo perigosa que, se nao for evitada, podera resultar em ferimentos graves ou 
morte. 


A CUIDADO: Indica uma situacdo perigosa que, se nao for evitada, podera resultar em ferimentos leves ou 
moderados. 


iy IMPORTANTE: Indica informacées consideradas importantes, mas nao relacionadas a riscos (por exemplo, 
mensagens relacionadas a danos de propriedades). Alerta o usuario que, se determinado procedimento nao 
for seguido conforme esta descrito, podera haver perda de dados ou danos ao hardware ou software. 
Também contém informacgées basicas que explicam um conceito ou como concluir uma tarefa. 


Ee NOTA: Contém informacées adicionais para enfatizar ou complementar pontos importantes do texto 
principal. 


4 DICA: Fornece dicas Uteis para concluir uma tarefa. 
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1 Avisos de regulamentacao 


Este capitulo oferece informacdes regulamentares e de conformidade sobre comunicacées com e sem fio 
especificas a paises e regides para o computador. Algumas dessas informacées podem nao se aplicar ao seu 
produto. 


Um ou mais dispositivos sem fio integrados podem estar instalados. Em alguns ambientes, o uso de 
dispositivos sem fio pode ser restrito. Tais restri¢d6es podem ser aplicaveis a bordo de aeronaves, em 
hospitais, proximo a explosivos, em locais perigosos, entre outros. Se tiver dividas quanto a politica aplicavel 
ao uso deste produto, peca autorizacao para utiliza-lo antes de liga-lo. 


Acesso as etiquetas de regulamentacao 


Alguns produtos também podem fornecer etiquetas de regulamentacao eletrénica (etiquetas eletronicas) 
que podem ser acessadas por meio do BIOS do sistema. 


Etiquetas de regulamentacao, que fornecem informacées regulamentares do pais ou regido, (por exemplo, ID 
FCC), podem ser fisicamente localizadas na parte inferior do computador, dentro do compartimento da bateria 
(somente em determinados produtos), sob a tampa de manutencao removivel (somente em determinados 
produtos), na parte traseira do monitor, ou no médulo de rede sem fio ou modem. 





Ey NOTA: As etiquetas eletrénicas ndo estado disponiveis em todos os produtos. 

ey NOTA: Dispositivos que nado sao vendidos nos EUA podem nao possuir uma ID FCC. 
Para exibir as etiquetas eletr6nicas de regulamentacao: 
1. Ligue ou reinicie o computador. 
2.  Pressione esc ou f10 para entrar na Configuracdo do Computador. 


3. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar Advanced (Avancado), selecione 
Electronic Labels (Etiquetas Eletrénicas) e, em seguida, pressione enter. 


4. Para visualizar uma etiqueta eletronica, use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para 
selecionar um dos itens listados e, em seguida, pressione OK. 





EA NOTA: Alista de itens disponiveis com etiqueta eletrénica varia dependendo do modelo do 
computador e dos dispositivos instalados. 





5. Para sair dos menus da Configuracao do Computador sem salvar as alteracdes: 
Selecione o icone Exit (Sair) no canto inferior direito da tela e, em seguida, siga as instrucdes na tela. 


Use as teclas de seta para selecionar Main (Principal), selecione Ignore Changes and Exit (Descartar 
alteracGes e sair) e, em seguida, pressione enter. 


Aviso da FCC (Comissao Federal de Comunicacées, em portugués) 


Esse equipamento foi testado e esta em conformidade com as regulamentacées de um dispositivo digital 
Classe B de acordo com a 15? parte das normas da FCC. 


Essas regulamentacées destinam-se a fornecer uma protecdo adequada contra interferéncias prejudiciais em 
uma instalagdo residencial. Esse equipamento gera, utiliza e emite energia de radiofrequéncia e, se nao for 
instalado e utilizado de acordo com as instrucées, podera causar interferéncias prejudiciais as comunicacdes 
de radio. No entanto, ndo ha garantia de que ndo havera interferéncia em uma determinada instalacdo. 


Se este equipamento gerar alguma interferéncia prejudicial a recepcdo de radio ou de televisdo, que pode ser 
determinada desligando e ligando 0 equipamento, 0 usuario podera tentar corrigir a interferéncia utilizando 
um ou mais dos seguintes procedimentos: 


e __Redirecione ou reposicione a antena receptora. 
e Aumente a distancia entre o equipamento e o aparelho receptor. 


e _ Conecte o equipamento a uma tomada, em um circuito diferente daquele ao qual o receptor esta 
conectado. 


e _ Consulte o fornecedor ou um técnico de radio ou televisdo experiente para obter auxilio. 


Esse dispositivo esta de acordo com a 152 parte das normas da FCC. A operacado esta sujeita as duas condicgdes 
a seguir: 


1. Esse dispositivo ndo pode causar interferéncia prejudicial, e 


2. Esse dispositivo deve aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo interferéncias que possam 
provocar operacdo indesejada. 


Para questées relacionadas a este produto: 
© Escreva para: 
HP Inc. 
1501 Page Mill Road 
Palo Alto, CA 94304 
e __ Ligue para a HP pelo telefone 650-857-1501 
-~ou- 
e _Envie um e-mail para techregshelp@hp.com 
Para identificar este produto, facga referéncia aos numeros do componente, de série ou do modelo 
encontrados no produto. 
Modificacoes 


A FCC exige que 0 usuario seja informado de que quaisquer alteracdes ou modificacdes feitas neste 
dispositivo que ndo sejam aprovadas expressamente pela HP poderdo anular a autoridade do usuario para 
operar 0 equipamento. 


Cabos 


Para manter a conformidade com as Normas e Regulamentacées da FCC, as conexdes com este dispositivo 
devem ser feitas com cabos blindados equipados com conectores com protecées metalicas para RFI/EMI. 


Produtos com dispositivos de LAN sem fio ou Modulos HP Broadband Wireless 


Este dispositivo ndo deve ser posicionado ou operado em conjunto com nenhuma outra antena ou 
transmissor. 
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ZA\aviso! Exposicao a radiacao de radiofrequéncia A poténcia de saida irradiada deste dispositivo esta 
abaixo dos limites de exposic¢dao a radiofrequéncia da FCC. Todavia, o dispositivo deve ser utilizado de maneira 
que esteja em conformidade com o uso tipico esperado. 





Notificacao regulamentar da Bielorrussia 


O produto esta em conformidade com o regulamento técnico de radio/telecom nacional da Bielorrussia TR 
2018/024/BY. 


TP 


Aviso para o Brasil 


Este equipamento nao tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia 
em sistemas devidamente autorizados. 





Wa IMPORTANTE: Aalimentacdo de energia é predefinida para 220/230V. Se vocé possuir tomada elétrica de 
110/115V, por favor, altere a chave na parte traseira do seu computador para a tensao correta. 





Para maiores informacées, consulte o site da ANATEL — www.anatel.gov.br. 





Avisos para o Canada 


Este aparelho digital Classe B atende a todas as exigéncias das Regulamentacdes Canadenses para 
Equipamentos que Causam Interferéncia, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). 


Se esse dispositivo possuir recurso de WLAN ou Bluetooth, ele estara em conformidade com o(s) padrao(ées) 
de isencao de licenca RSS da Industria do Canada (Industry Canada). A operacao esta sujeita as duas 
condic6es a seguir: (1) esse dispositivo nao pode causar interferéncia, e (2) esse dispositivo deve aceitar 
quaisquer interferéncias, incluindo as que possam causar funcionamento indesejado. 





ZA\aviso! Exposicao a radiacao de radiofrequéncia: A poténcia de saida irradiada deste dispositivo esta 
abaixo dos limites de exposicdao a radiofrequéncia definidos pela Industria Canadense. Todavia, 0 dispositivo 
deve ser utilizado de maneira que esteja em conformidade com o uso tipico esperado. 


iy IMPORTANTE: Quando estiver utilizando a LAN sem fio IEEE 802.11a, n ou ac, esse produto estara restrito 
ao uso em ambiente interno devido a sua operacdo em faixas de frequéncia de 5,15 GHz a5,25 GHz. A 
Industry Canada requer que este produto seja utilizado em ambiente interno quando a amplitude de 
frequéncia situar-se entre 5,15 GHz e 5,25 GHz para diminuir a possibilidade de interferéncia prejudicial em 
sistemas de satélite méveis de co-canal. O radar de alta poténcia esta alocado como o usuario principal das 
bandas de 5,25 GHz a 5,35 GHz e de 5,65 GHz a 5,85 GHz. Essas estacdes de radar podem causar interferéncia 
e/ou danificar este dispositivo. 


As antenas deste dispositivo nado sdo substituiveis. Qualquer tentativa de acesso dos usuarios danificara 0 
computador. 





Avisos regulamentares da Uniao Europeia e Reino Unido 


A Unido Europeia e 0 Reino Unido tém seu proprio conjunto de avisos regulamentares. 
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Declaracao de Conformidade 


Produtos que levam o selo CE e a marcacdo UK foram montados para que possam operar em pelo menos um 
estado-membro da UE e Reino Unido. Eles estado em conformidade com uma ou mais das seguintes diretivas 
da UE e instrumentos legais do Reino Unido, conforme aplicavel: 


RED 2014/53/UE Diretiva de Baixa Tensao 2014/35/UE; Diretiva EMC 2014/30/UE; Diretiva Ecodesign 
2009/125/CE; Diretiva ROHS 2011/65/UE. 


A conformidade com essas diretivas é avaliada de acordo com as Normas Europeias Harmonizadas 
adequadas. 


A Declaragao de Conformidade completa da UE e do Reino Unido pode ser encontrada no seguinte site da web: 
http://www.hp.eu/certificates (Pesquise com o nome do modelo do produto ou seu Numero de Modelo 
Regulamentar (RMN), que pode ser encontrado na etiqueta de regulamentacao.) 





O ponto de contato para questdes regulamentares: E-mail techregshelp@hp.com. 


Produtos com funcionalidade de radio (EMF) 


Use esta notificagdo quando for necessario fornecer dados EMF para operacao de radio. 


Esse produto vem com um dispositivo de transmissdo e recepcdo de radio incorporado. Em situag6es de uso 
normal de notebooks, uma distancia de 20 cm garante que os niveis de exposic¢do de radiofrequéncia fiquem 
em conformidade com os requisitos da UE. Produtos projetados para operacdo a distancias menores, como 
tablets, estado em conformidade com os requisitos aplicaveis da UE em posicdes comuns de operacdo. Os 
produtos podem ser operados sem manter uma distancia de separacdo, salvo indica¢do contraria nas 
instrugdes especificas do produto. 


Restricées para produtos com funcionalidade de radio (somente em determinados produtos) 


Alguns produtos em alguns paises tém restrigdes sobre a funcdo de radio. 


|PL|PT|RO|RS|SE| 
[si [sk] TR]UK! _ | 








iy IMPORTANTE: ALAN sem fio IEEE 802.11x com banda de frequéncia de 5,15 a 5,35 GHz possui restricdo de 


uso interno apenas nos paises mencionados na matriz. Usar essa funcionalidade de WLAN a céu aberto pode 
levar a problemas de interferéncia com outros servicos de radio. 





Bandas de frequéncia de radio e niveis de poténcia maxima (somente determinados produtos e 


paises) 


A tabela mostra bandas de frequéncia de radio e niveis de energia maxima para alguns produtos e alguns 
paises. 


Tabela 1-1 Bandas de frequéncia de radio e niveis de poténcia maxima (somente determinados produtos e paises) 





Tecnologia de radio Poténcia maxima de transmissao EIRP (mW) 


Bluetooth; 2,4 GHz 100 
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Tabela 1-1 Bandas de frequéncia de radio e niveis de poténcia maxima (somente determinados produtos e paises) 


(continuacao) 



































Tecnologia de radio Poténcia maxima de transmissao EIRP (mW) 
NFC; 13,56 MHz 10 

RFID; 865-868 MHz/915-921 MHz 2000/4000 

WLAN Wi-Fi 802.11x; 2,4 GHz 100 

WLAN Wi-Fi 802.11x; 5 GHz 200 

WWAN 5G NR (450 MHz-7125 MHz) 400 

WWAN 5G NR (24250 MHz—52600 MHz) 316.230 

WWAN 4G LTE; 700/800/900/1800/2100/2300/2600/3500 MHz 200 

WWAN 3G UTMS; 900/2100 MHz 250 

WWAN 2G GSM GPRS EDGE; 900 MHz 2000 

WWAN 2G GSM GPRS EDGE; 1800 MHz 1000 

WiGig® 802.11ad; 60 GHz 316 

NOTA: Use somente os drivers de software suportados pela HP e corrija as configuracées de pais para garantir a conformidade. 





Aviso sobre ergonomia 


Se um computador movel estiver sendo usado na estacdo de trabalho corporativa para mostrar tarefas de 
trabalho e se nesse ambiente a diretiva da unidade de exibicdo visual (VDU) 90/270/EEC for aplicavel, um 
teclado externo adequado sera necessario. Dependendo do aplicativo e da tarefa, um monitor externo pode 
também ser necessario para atender a condic¢ées de trabalho condizentes com a organizacao da estacdo de 
trabalho. 


Ref.: EK1-ITB 2000 (certificagaéo voluntaria GS) 


Computadores moveis que tém a marca de aprovacdo "GS" possuem os requisitos ergondmicos apropriados. 
Sem teclados externos, eles sdo adequados apenas para uso de tarefas VDU por periodos curtos. 


Durante o uso movel com condicées de iluminacaéo desvantajosas (p. ex., luz solar direta), podem ocorrer 
reflexos, que resultardo na reducao da legibilidade. 


Os sistemas que incluem produtos da marca HP atendem aos requisitos ergonémicos aplicaveis se todos os 
produtos constituintes envolvidos portarem a marca de aprovacao "GS", por exemplo, o desktop empresarial, 
teclado, mouse e monitor. 


Declaracao de rede de telefonia europeia (Modem/Fax) 


Este produto atende aos requisitos da Diretiva aplicavel e possui a marca CE. Entretanto, devido a diferencas 
entre os PSTNs individuais fornecidos em diferentes paises/regides, a aprovacao por si SO nao oferece uma 
garantia incondicional de operacdo bem-sucedida em todos os pontos de terminacdo de rede PSTN. Caso haja 
algum problema, entre em contato primeiramente com o fornecedor do equipamento. 


Aviso para Australia e Nova Zelandia 


Este equipamento vem com um dispositivo de transmissdo e recepcao de radio incorporado. Em situacdes de 
uso normal, uma distancia de 20 cm garante que os niveis de exposicdo a radiofrequéncia estejam de acordo 
com os padrées da Australia e Nova Zelandia. 
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O computador precisa estar conectado a rede de telecomunicacdes por meio de um cabo que atenda aos 


requisitos AS/CA S008. 





A AVISO! Modems sem conector RJ-11 integrado, fornecidos com este computador, ndo devem ser instalados 


em nenhum outro dispositivo. 





Aviso de WWAN para a China 









































Aviso de equipamento de radio para a China 
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Marcas de certificacao para LAN sem fio, WAN sem fio e Bluetooth® 
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This product contains certified radio equipment. 


> 


Some products may use electronic regulatory labels (e-labels). To view the certification mark and numbers on 


an e-label, please refer to the previous “Accessing regulatory labels” section. 
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Aviso para o México 


Declaracion para México 


La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o 
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada. 


Aviso sobre conexiones inalambricas para México: 


En el caso de PC de escritorio, equipos All-in-One, terminales de punto de venta, thin clients y workstations en 
uso normal e instalados con un dispositivo de transmisiOn y recepcidn de radio, una distancia de separacién 
de 20 cm garantiza que los niveles de exposici6n a radiofrecuencia cumplan con los requisitos de México. 


Avisos sobre dispositivos sem fio para Cingapura 


Desligue todos os dispositivos de WWAN quando estiver a bordo de um avido. A utilizacdo desses dispositivos 
a bordo de um avido ¢ ilegal, pode ser perigosa para a operacao da aeronave e pode causar interferéncia na 
rede celular. A ndo observancia dessa instru¢do pode levar a suspensdo ou recusa dos servicos de celular para 
o infrator ou acao juridica, ou ambos. 


Os usuarios sdo lembrados sobre as restricdes de uso de equipamento de radio em depositos de combustivel, 
fabricas quimicas e onde operacées de explosdo estiverem sendo executadas. 


Assim como na utilizagdo de outros equipamentos moveis de transmissao de radio, os usuarios sdo avisados 
que para uma operacao Satisfatoria do equipamento e para a seguranca das pessoas, nenhuma parte do 
corpo deve ficar muito préxima das antenas durante a operacdo do equipamento. 


Esse dispositivo foi projetado para ter conformidade com requisitos aplicaveis de exposicdo a ondas de radio, 
com base em diretrizes cientificas que incluem margens destinadas a garantir a seguranca de todas as 
pessoas, independentemente de estado de satide e idade. Essas diretrizes de exposicdo a ondas de radio 
empregam uma unidade de medida conhecida como taxa de absorcao especifica (SAR, do inglés: Specific 
Absorption Rate). Os testes de SAR sdo conduzidos utilizando métodos padronizados com o telefone 
transmitindo em seu nivel de poténcia certificado mais alto em todas as bandas de frequéncia utilizadas. As 
informagées de SAR baseiam-se nos padrdes EN50360 e EN50361 do CENELEC, que utilizam o limite de 2 
watts por quilograma calculado sobre 10 gramas de tecido. 


Avisos para a Coreia do Sul 


Aviso 


PAA GALE 


AS LAAN; AMSA PsA Oo] VOUS yotaap wea g AMAT BE MS PALE AHO] 
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para a Tailandia sobre conexdes sem fio 
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(This telecommunication equipment conforms to the requirements of NBTC.) 


AAW INDANWIANAATSAUM aUAAAUUALHAN lWrhaannd MA AsgUANAADANUMAAUMWIaNUWETIAMI 
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This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety 
Standard for the Use of Radio communication Equipment on Human Health announced by the National 
Telecommunications Commission. 


Aviso NCC para Taiwan 


Os avisos a seguir se aplicam a Taiwan. 


Fe Sa 
MD CBR SE > HKU 
Dispositivos de LAN sem fio 802.11a 


££. 5.25G~5.35G Weis APR E ZIRE 
Baal A case ffir (EB dS EF 


REE SER ST At PRLE ° 


Dispositivos de rede sem fio 802.11 / dispositivos Bluetooth / dispositivos de curto 
alcance 
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Aviso para viagens aéreas 


O uso de equipamentos eletrénicos a bordo de avides comerciais fica a critério da empresa aérea. 


Avisos sobre bateria substituivel pelo usuario 


Quando uma bateria atingir o final de sua vida util, ndo a descarte no lixo doméstico comum. Siga as normas e 
regulamentos locais para descarte de baterias de computador. 
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A HP encoraja os clientes a reciclarem hardwares eletrénicos usados, cartuchos de impressdo originais da HP 
e baterias recarregaveis. Para obter mais informacédes sobre programas de reciclagem, consulte o site da web 
da HP em http://www.hp.com/recycle. 





Para informacées sobre remocdo de uma bateria substituivel pelo usuario, consulte o manual do usuario 
fornecido com o produto. 


Avisos sobre a bateria lacrada de fabrica 


A(s) bateria(s) neste produto ndo pode(m) ser facilmente substituida(s) pelos usuarios. Remover ou substituir 
a bateria podera afetar a cobertura de sua garantia. Se a bateria ndo estiver mais retendo a carga, entre em 
contato com o suporte. 


Quando uma bateria atingir o final de sua vida util, nado a descarte no lixo doméstico comum. Siga as leis e 
regulamentos locais para descarte de baterias em sua regido. 


Conformidade com o laser 


Use esta notificacdo para avisar sobre possiveis exposicdes de radiacdo com o uso incorreto do laser. 





ZA\aviso! A utilizagao de controles ou ajustes ou a realizagdo de procedimentos diferentes dos especificados 
neste manual de instalacdo do produto a laser podem resultar em exposic¢do perigosa a radiacées. Para 
reduzir o risco de exposicdo a radiagdo perigosa: 


e __ Nao tente abrir 0 envoltério do mddulo. Nao ha componentes internos que possam ser consertados pelo 
usuario. 


e Nao opere os controles, ndo faca ajustes nem execute procedimentos no dispositivo a laser além 
daqueles especificados neste documento. 


e Somente os técnicos de servicos autorizados da HP podem consertar a unidade. 





Este produto pode ser equipado com uma unidade de armazenamento Optica (por exemplo, uma unidade de 
CD ou DVD) e/ou um transceptor de fibra optica. Todos esses dispositivos que usam laser sao classificados 
como Produtos a Laser Classe 1, de acordo com o IEC/EN 60825-1, e cumprem os requisitos de seguranca 
desse padrdo. 


Cada produto a laser esta em conformidade com as regulamentacées da FDA dos EUA de 21 CFR 1040.10 e 
1040.11 ou esta em conformidade com essas regulamentacdes com excecdo de desvios relativos a 
Notificagao sobre Laser No. 50, datada de 24 de junho de 2007 ou Notifica¢do sobre Laser No. 56, datada de 8 
de maio de 2019. 


CLASS 1 LASER PRODUCT 





Aprovacoes do dispositivo de telecomunicacoes 


O dispositivo de telecomunicacées do computador foi aprovado para conexéo a rede de telefonia em paises/ 
regides cujas marcas de aprovacdo estado indicadas na etiqueta do produto, localizada na parte inferior do 
computador ou no modem. 


Consulte o manual do usuario fornecido com o produto para verificar se o produto esta configurado para o 
pais/regido no qual se encontra. Selecionar um pais/regido diferente daquele no qual o produto se encontra 
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podera fazer com que 0 modem seja configurado de tal forma que viole as leis/regulamentacées de 
telecomunicacées de tal pais/regido. Além disso, é possivel que o modem nao funcione corretamente se o 
pais/regiao correto nao for selecionado. Se, ao selecionar um pais/regido, uma mensagem for exibida 
informando que esse pais/regido nao é permitido, isso significa que o modem nao foi aprovado para esse 
pais/regido e, portanto, nao deve ser utilizado. 


Avisos sobre modem 


Canada, Japdo, Nova Zelandia e os EUA tém seus proprios conjuntos de avisos de modem. 


Declaracoes de regulamentacao de modem nos EUA 
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Este equipamento esta em conformidade com a Parte 68 das Normas da FCC e com os requisitos adotados 
pela ACTA. Na parte inferior do computador ou no modem existe uma etiqueta que contém, entre outras 
informacées, um identificador de produto no formato US:AAAEQ#H#TXXXX. Forneca esta informacao a 
companhia telefénica, caso seja solicitada. 


Tomada de certificagao aplicavel USOC = RJ11C. A tomada e o plugue usados para conectar este 
equipamento a fiacgdo e a rede telefénica das instalac¢des devem atender as normas aplicaveis da Parte 68 da 
FCC e aos requisitos adotados pela ACTA. Este produto é fornecido com um cabo telefénico e um conector 
modular em conformidade. Foram concebidos para serem conectados a um conector modular compativel que 
também esteja em conformidade com os requisitos necessarios. Consulte as instrucdes de instalacdo para 
obter mais informacées. 


O REN éutilizado para determinar o numero de dispositivos que podem ser conectados a uma linha 
telefénica. E possivel que RENs excessivos em uma linha telefonica facam com que os dispositivos nado 
toquem quando uma chamada é recebida. Na maioria das localizacdes, mas ndo em todas, a soma dos RENs 
nao deve ultrapassar cinco (5,0). Para obter informacées sobre o numero de dispositivos que podem ser 
conectados a uma linha (como determinado pelo total de RENs), entre em contato com a companhia 
telefénica local. Para produtos aprovados depois de 23 de julho de 2001, o REN deste produto faz parte do 
identificador de produto que tem o formato US:AAAEQ#HHTXXXX. Os digitos representados por ## 
correspondem ao REN sem um ponto decimal (por exemplo, 03 corresponde a um REN de 0,3). Para produtos 
mais antigos, o REN é mostrado separadamente na etiqueta. 


Se este equipamento HP prejudicar a rede telefénica, a companhia telefénica ira notifica-lo com antecedéncia 
que podera ser necessario interromper temporariamente o servico. No entanto, se nao for possivel avisar 
com antecedéncia, a companhia telefénica vai avisa-lo com a maior brevidade possivel. Além disso, o cliente 
sera avisado sobre seu direito de fazer uma reclamacao a FCC, se achar necessario. 


E possivel que a companhia telefonica faca alteracdes nas respectivas instalacées, equipamento, operacées 
ou procedimentos que poderdao afetar o funcionamento do equipamento. Se isso ocorrer, a companhia 
telefénica ira avisa-lo com antecedéncia para que faca as modificagdes necessarias e evite a interrupcao do 
servico telefénico. 


Se tiver problemas com este equipamento, entre em contato com o suporte técnico. Se o equipamento causar 
danos a rede telefénica, a companhia podera solicitar que vocé desconecte o equipamento até que o 
problema seja resolvido. Vocé deve executar reparos somente em equipamentos especificamente abordados 
na secao “Solucdo de problemas” do Guia do Usuario, se disponivel. 


A conexao com o servico de linha de terceiros esta sujeita a tarifas estaduais. Entre em contato com os orgdos 
de utilidade publica estaduais, servicos publicos ou departamento responsavel da empresa para obter 
informacées. 


Se tiver em casa instalado um sistema de alarme conectado a linha telefénica, certifique-se de que a 
instalagdo deste equipamento HP nado desativa 0 equipamento de alarme. Se tiver alguma duvida sobre 0 que 
desativara 0 equipamento de alarme, entre em contato com a companhia telefénica ou um técnico 
qualificado. 
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A Lei de Protecgdo ao Consumidor de 1991 considera ilegal a utilizagdo de computador ou outros dispositivos 
eletrdnicos, incluindo fax, para enviar qualquer mensagem, a ndo ser que sejam exibidos explicitamente, na 
margem superior ou inferior de cada pagina transmitida ou na primeira pagina da transmissdo, a dataea 
hora da transmissdo, a identificagdo da empresa, da entidade ou do individuo que esta enviando a mensagem 
e o numero de telefone da maquina de envio ou empresa, entidade ou individuo. (0 numero de telefone 
fornecido nao pode ser um numero que comece por 900 ou qualquer outro numero que implique custos 
superiores aos custos das chamadas locais ou nacionais). 


Para programar essas informacées no fax, vocé deve concluir as etapas explicadas nas instrucdes do 
software de fax. 


Declaracdes de modem para o Canada 


Este equipamento esta em conformidade com as especificacdes técnicas aplicaveis da industria do Canada. 


O REN (Ringer Equivalance Number - Numero de equivaléncia de toque) é uma indicacdo do numero de 
dispositivos que é permitido conectar a uma interface telefénica. A terminacgdo em uma interface pode ser 
composta por qualquer combinacao de dispositivos, desde que a soma de RENs de todos os dispositivos ndo 
ultrapasse 5. O REN para este equipamento terminal é 1,0. 


Declaracdes de modem para o Japao 


Se o computador nado tiver a marca de certificagdo japonesa na parte inferior, consulte a marca de certificacdo 
apropriada abaixo. 


A marca de certificacdo japonesa para o modem de dados/fax V.92 56K se encontra a seguir: 


AQS-0413001 


ef [i] 


Se o computador nado tiver a marca de certificagdo japonesa na parte inferior, consulte a marca de certificacgdo 
apropriada abaixo. 


A marca de certificacdo japonesa para o modem LSI Corporation PCI-SV92EX Soft se encontra abaixo: 


AQ7O 107003 


[i] 


Declaracdes de modem para a Nova Zelandia 


A concessdo de uma telepermissdo para qualquer item do equipamento terminal indica somente que a 
Telecom confirmou que o item atende as condi¢des minimas necessarias a conexdo com sua rede. 


Isso significa que ndo ha endosso do produto por parte da Telecom e que esta ndo oferece qualquer tipo de 
garantia. Acima de tudo, nao ha qualquer garantia de que qualquer item funcionara corretamente em todas 
as circunstancias com outro item de equipamento telepermitido de um fabricante ou modelo diferente, nem 
implica que qualquer produto seja compativel com todos os servicos de rede da Telecom. 


Seja qual for a condicdo operacional, este equipamento nao esta apto a funcionar corretamente em 
velocidades superiores aquelas para as quais foi projetado. A Telecom nado aceitara nenhuma 
responsabilidade sobre as dificuldades que surgirem nessas circunstancias. 
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Se este dispositivo estiver equipado com discagem de pulso, observe que nao ha garantia de que a linha da 
Telecom continuara permitindo esse tipo de discagem. 


A discagem de pulso, quando este equipamento esta conectado a mesma linha utilizada por outros 
equipamentos, pode provocar um zumbido ou ruido na campainha e originar uma resposta falsa. Caso esses 
problemas ocorram, 0 usuario ndo devera entrar em contato com o Servico de Consertos da Telecom. 


Alguns parametros necessarios para atender aos requisitos da Telepermissdo da Telecom dependem do 
equipamento (PC) correspondente a este dispositivo. O equipamento correspondente deve ser configurado 
para operar de acordo com os limites a seguir a fim de atender as Especificacdes da Telecom. 


e __ Nao deve haver mais de 10 tentativas de chamada para o mesmo numero no periodo de 30 minutos, 
para qualquer inicio de chamada manual exclusiva. 


e Oequipamento deve ficar em espera por um periodo nao inferior a 30 segundos entre o fim de uma 
tentativa e o inicio da tentativa seguinte. 


e Quando forem feitas chamadas automaticas para nimeros diferentes, o equipamento devera aguardar 
por um periodo nao inferior a 5 segundos entre o fim de uma tentativa e 0 inicio da tentativa seguinte. 


e Oequipamento deve ser configurado de tal forma que as chamadas sejam atendidas entre 3 e 30 
segundos apos o toque da campainha (prefira entre 2 e 10). 


Suporte de voz 


Todas as pessoas que utilizarem este dispositivo para gravar conversas telefénicas devem respeitar as leis da 
Nova Zelandia. 


Isso implica que, pelo menos, um dos interlocutores saiba que a conversa esta sendo gravada. Além disso, os 
principios enumerados na Lei de Privacidade de 1993 devem ser seguidos no que diz respeito ao tipo de 
informagao pessoal coletada, ao objetivo dessa coleta, a como Serao utilizadas as informacdes e ao que é 
revelado por qualquer outra parte. 


Este equipamento ndo deve ser configurado para fazer chamadas automaticas para o servico de emergéncia 
‘'111' da Telecom. 


Aviso da Macrovision Corporation 
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Este produto incorpora a tecnologia de protecdo de direitos autorais, que é protegida pelas reivindicagdes de 
métodos de determinadas patentes norte-americanas e outros direitos de propriedade intelectual da 
Macrovision Corporation e de outros proprietarios de direitos. 


O uso dessa tecnologia de protecdo de direitos autorais deve ser autorizado pela Macrovision Corporation e 
esta restrito a exibicdes domésticas e a outras exibicdes restritas, ando ser que o contrario seja autorizado 
pela Macrovision Corporation. E proibida a engenharia reversa ou a desmontagem. 
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2 Avisos de seguranca 


A documentacao do seu produto pode exigir um ou mais desses avisos de seguran¢a. 


Informacoes importantes sobre seguranca 


Estes avisos podem ser aplicaveis a muitos produtos. 





ZA\aviso! Para reduzir 0 risco de lesdes graves, leia o Guia de Seguranca e Conforto. Ele descreve a 
configuragao adequada da estacao de trabalho, a postura, habitos de trabalho e satide para usuarios de 
computador e fornece informacées importantes de seguranca mecanica e elétrica. Este manual esta 
localizado na web em hittp://www.hp.com/ergo e no CD de Documentacao incluido com o produto. 





O computador pode ser pesado; procure empregar procedimentos de levantamento ergonomicamente 
corretos ao mové-lo. 


Instale o computador préximo a uma tomada de CA. O cabo de alimentacdo de CA é 0 principal dispositivo de 
desconexao da alimentacdo de CA do seu computador e deve ser de facil acesso em todos os momentos. Se o 
cabo de alimentacdo fornecido com o seu computador tiver um conector com aterramento, sempre utilize o 
cabo de alimentacao com uma tomada de CA devidamente aterrada para evitar o risco de choque elétrico. 


Para reduzir a possibilidade de choque elétrico na rede telefénica, conecte seu computador a tomada de CA 
antes de conecta-lo a linha telefénica. Além disso, desconecte a linha telefénica antes de desconectar seu 
computador da tomada de CA. 


Sempre desconecte o cabo do modem do sistema telefénico antes de instalar ou remover a tampa do 
computador. 


Ndo opere o computador com a tampa removida. 


Para Sua seguranca, sempre desconecte seu computador da fonte de alimentacdo e de todos os sistemas de 
telecomunicacées (como linhas telefénicas), redes ou modems antes de executar qualquer procedimento de 
manutencao. A inobservancia dessa precaucao podera resultar em ferimentos pessoais ou danos ao 
equipamento. Os niveis de tensdo perigosas estado dentro da fonte de alimentacdo e do modem deste 
produto. 


Como uma precaucdo de seguranca, Se a Carga de energia do sistema exceder as capacidades de configuracdo 
especificas, o sistema pode desabilitar temporariamente algumas portas USB. 
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A AVISO! Parareduzir o risco de incéndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais quando esse dispositivo é 
utilizado, siga sempre as precaucdes de seguranca basicas, incluindo o seguinte: 


e Nao utilize este produto préximo a agua, por exemplo, perto de uma banheira, maquinas de lavar, pias 
ou tanques, em pisos molhados ou perto da piscina. 


e __ Evite a utilizagdo desse produto durante tempestades de raios. Existe um risco remoto de choque 
elétrico provocado por relampagos. 


e Nao utilize esse produto para comunicar vazamento de gas enquanto Se encontrar na area onde o 
vazamento ocorreu. 


e Sempre desconecte o cabo do modem antes de abrir o equipamento ou tocar um cabo, tomada ou 
componente interno nao isolado. 


e Se esse produto ndo tiver sido fornecido com cabo telefénico, utilize somente o cabo telefénico N° 26 
AWG ou maior. 


® Nao conecte o modem ou cabo de telefone ao conector RJ-45 (rede). 
GUARDE ESTAS INSTRUCOES. 


iy IMPORTANTE: Seoseu computador for fornecido com uma chave seletora de tensdo para que ele possa ser 
utilizado em 115 V ou 230 V, essa chave ja vem comutada para a tensao correta do pais/regido em que o 
computador é originalmente comercializado. Alterar a chave seletora de tensdao para a posicdo incorreta pode 
danificar seu computador e invalidar qualquer garantia implicita. 





Este produto nao foi avaliado para conexdéo com um sistema de alimentacao de TI (um sistema de distribuicdo 
de CA sem conexao direta com a terra, de acordo com as normas de seguranca aplicaveis). 


Aviso de seguranca relacionado a calor 


Use esta notificagdo se a lesdo por calor excessivo for possivel. 





A AVISO! Parareduzir a possibilidade de ferimentos por conta de altas temperaturas ou Superaquecimento do 
computador movel, nao o coloque diretamente sobre o colo nem obstrua as aberturas de ventilacdo. Utilize o 
computador movel apenas em superficies planas e duras. Nao permita que uma outra superficie rigida, como 
a lateral de uma impressora opcional, ou uma superficie macia, como um travesseiro ou tapetes e roupas 
grossas, bloqueie as aberturas de ventilacao. Além disso, nado permita que o adaptador de CA entre em 
contato com a pele ou com uma superficie macia, como travesseiros, tapetes ou roupas, durante a operacdo. 
O computador movel e o adaptador de CA estao em conformidade com os limites de temperatura para 
superficies acessiveis pelo usuario definidos pelas normas de seguranca aplicaveis. 





Aviso de condicoes de seguranca potenciais 


Use esta notificagdo para avisar os usuarios sobre a possibilidade de uma falha ndo ser segura e controlada. 


Se vocé observar alguma das seguintes condicées (ou se tiver outras preocupacdes com a Seguranca), nao 
use 0 computador: som de crepitacdo, assobio ou estouro ou um forte odor ou fumaca saindo do computador. 
E normal que essas condicées surjam quando um componente eletrénico interno falha de maneira segura e 
controlada. No entanto, essas condicdes também podem indicar um possivel problema de segurancga. Nao 
parta do principio de que se trata de uma falha de seguranca. Desligue o produto, desconecte-o da fonte de 
alimentacdo e entre em contato com o suporte técnico para obter assisténcia. 


Condicoes de instalacao 


Consulte as instrucdes de instalacdo antes de conectar este equipamento a fonte de alimentacao. 
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ZA\aviso! As pecas energizadas e moveis podem estar dentro do computador. Interrompa a alimentacgdo do 
equipamento antes de remover a protecdo. Reponha e prenda a protecdo antes de energizar 0 equipamento 
novamente. 





Aviso sobre acustica 


Use esta notificacdo quando o nivel de pressdo sonora for menor do que 0 recomendado ou esperado. 


O nivel de pressdo sonora (LpA) esta bem abaixo de 70dB(A) (posicao do operador, operacao normal, de 
acordo coma ISO 7779). Para exibir os dados de emissao de ruidos do produto, acesse “IT ECO Declarations” 
em hitp://www.hp.com/go/ted e, em seguida, selecione uma categoria de produto no menu suspenso. 





Avisos sobre a bateria 


Um ou mais desses avisos de seguranca podem ser aplicaveis a bateria do seu produto. 





ZA\aviso! O produto pode conter uma bateria interna de didxido de manganés de litio, pentdxido de vanadio 
ou baterias alcalinas. Existe risco de incéndio e queimaduras se as baterias ndo forem manuseadas de forma 
apropriada. 


Z\AVISO! Nao tente recarregar a bateria. 
Z\ AVISO! Nao exponha a bateria a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). 


A Aviso! Para reduzir riscos de segurancga em potencial, somente a bateria fornecida com o computador, uma 
bateria de reposicdo fornecida pela HP ou uma bateria compativel adquirida da HP como acessorio devem ser 
utilizadas no computador. O carregamento rapido pode nao estar disponivel para baterias ndo compativeis ou 
que ndo sejam da HP. 


ZA\ Aviso! Para reduzir 0 risco de incéndio ou queimaduras, nado desmonte, bata, perfure ou coloque em curto- 
circuito os contatos externos da bateria nem a descarte em fogo ou agua. 


A Aviso! Existe risco de explosdao se a bateria for substituida por outra de tipo incorreto. Descarte as baterias 
usadas de acordo com as instrucées fornecidas. 


A\ Aviso! Substitua somente por baterias sobressalentes da HP designadas para esse produto. 
ZA\ Aviso! Ndo engula a bateria, pois ela representa um risco de queimadura por elementos quimicos. 


A\ Aviso! Este produto contém uma bateria de célula tipo moeda/botao. Se a bateria de célula tipo moeda/ 
botdo for engolida, ela pode causar graves queimaduras internas em apenas 2 horas e pode levar a morte. 


A\ Aviso! Mantenha as baterias novas e usadas longe do alcance de crianc¢as. 


JA Aviso! Se o compartimento de bateria ndo travar corretamente, pare de usar 0 produto e mantenha-o 
longe do alcance de crianc¢as. 


A Aviso! Se vocé suspeitar que as baterias possam ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte 
do corpo, busque atendimento médico imediatamente. 


ZA\ Aviso! Deixar uma bateria em um ambiente com temperatura altissima pode resultar em explosdo ou 
vazamento de liquidos ou gases inflamaveis. 


A\ Aviso! Uma bateria submetida a pressdo de ar extremamente baixa pode resultar em explosdo ou 
vazamento de liquidos ou gases inflamaveis. 
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Tabela 2-1 icone e descricao do descarte da bateria 





icone Descricao 


Baterias, pilhas e acumuladores nado devem ser descartados junto com lixo doméstico comum. A fim de 
encaminha-los para reciclagem ou descarte adequado, use o sistema de coleta publico ou devolva-os a HP, seus 
parceiros autorizados ou agentes. 





Avisos sobre o cooler 


Use um ou mais desses avisos para alertar os usuarios sobre os perigos das lesdes nas pas giratorias do 
cooler. 





A 


AVISO! Mantenha as partes do corpo afastadas das pecas moveis. 


A AVISO! Mantenha o seu corpo longe das pas do cooler. 


A AVISO! Mantenha o seu corpo fora do caminho de movimento. 





Aviso sobre volume do headset e fones de ouvido 


Esta notificacdo adverte sobre o perigo de configuracées de alto volume para headsets e fones de ouvido. 





A 


AVISO! oN Para evitar possiveis danos a sua audicdo, ndo ouca com volume alto por periodos longos. 


O ajuste do controle de volume, bem como do equalizador, para configuracées diferentes da posicdo central 
pode aumentar a voltagem de saida dos fones de ouvido, aumentando assim o nivel de pressao sonora. O uso 
de fatores que influenciem a saida dos fones de ouvido diferentes dos especificados pelo fabricante (por 
exemplo, o sistema operacional, software equalizador, firmware e driver) pode aumentar a voltagem de saida 
dos fones de ouvido, aumentando assim o nivel de pressdo sonora. 





Seguranca do laser 


Para produtos equipados com unidades opticas ou transceptores de fibra Optica. 


E possivel que este produto tenha sido fornecido com um dispositivo de armazenamento optico (ou seja, 
unidade de CD ou DVD) e/ou transceptor com fibra optica. Eles contém lasers e sao classificados como 
Produtos a laser Classe 1, de acordo com a norma IEC/EN 60825-1, e cumprem com seus requisitos. 


Cada produto a laser esta em conformidade com as regulamentacées da FDA dos EUA de 21 CFR 1040.10 e 
1040.11 ou esta em conformidade com essas regulamentacdes com excecdo de desvios relativos a 
Notificagdo sobre Laser No. 50, datada de 24 de junho de 2007 ou Notifica¢do sobre Laser No. 56, datada de 8 
de maio de 2019. 
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ZA\aviso! A utilizagao de controles, ajustes ou procedimentos diferentes dos especificados neste manual ou 
no guia de instalacdo do produto laser pode expor o usuario a radiagdes perigosas. Para reduzir 0 risco de 
exposicdao a radiacdo perigosa: 


e _ Nao tente abrir 0 envoltério do médulo. Nao ha componentes internos que possam ser consertados pelo 
usuario. 


e Nao opere os controles, ndo faca ajustes nem execute procedimentos no dispositivo a laser além 
daqueles especificados neste documento. 


e Somente os técnicos de servicos autorizados da HP podem consertar a unidade. 





Requisitos do conjunto de fonte e cabo de alimentacao 


Diferentes paises tém requisitos diferentes para fontes de alimentacdo e cabos de alimentacdo. 


Requisitos de aterramento de fonte de alimentacao classe | 


Para protecao contra falhas de corrente, o equipamento deve ser conectado a um terminal de aterramento. 
Conecte o cabo de alimentacao do sistema a uma tomada de CA que forneca uma conexao aterrada. Cabos 
substitutos podem nao fornecer protecao adequada contra falhas. Use somente o cabo de alimentacdo 
fornecido com este produto ou uma substitui¢do autorizada pela HP Inc. 


Aviso para o Brasil 


Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua 
aterramento (trés pinos), conforme a norma nbr abnt 5410,visando a seguranca dos usuarios contra choques 
elétricos. 


Dinamarca 
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord. 
Finlandia 
Laite on liitettava suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan. 
Noruega 
Apparatet ma tilkoples jordet stikkontakt. 
Suécia 
Apparaten skall anslutas till jordat uttag. 


Requisitos da fonte de alimentacao 


As fontes de alimentacdo em alguns produtos possuem interruptores de alimentacdo externos. O recurso de 
interruptor de selecdo de tensdo do produto permite que ele funcione em qualquer tensdo de entrada entre 

100 e 127 ou 200 e 240 volts CA. As fontes de alimentacdo nesses produtos que nao possuem interruptores 

de alimentacdo externos estdo equipadas com circuitos internos para detectar a tensdo de entrada e alterar 
automaticamente para a tensao correta. 





ZA\aviso! Para reduzir possiveis riscos de seguran¢ga, somente o adaptador de CA fornecido com o 
computador, 0 adaptador de CA de substituicdo fornecido pela HP ou o adaptador de CA adquirido como 
acessorio da HP devem ser utilizados no computador. 





Requisitos do conjunto de fonte e cabo de alimentagdo 
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Para uso na Noruega 


Alguns produtos foram projetados para um sistema de energia de Tl com tensado fase a fase de 230 V. 


Requisitos do conjunto do cabo de alimentacao 


Um ou mais desses avisos podem ser aplicaveis ao cabo de alimentacgdo do seu produto. 





A AVISO! Parareduzir o risco de choque elétrico ou danos ao equipamento: 


e _ Conecte o cabo de alimentacao a uma tomada de CA cujo acesso seja sempre facil. 
e _ Desconecte a alimentacdo do computador retirando 0 cabo da tomada de CA. 


e Seocabo de alimentacdo tiver um conector de 3 pinos, conecte-o a uma tomada de 3 pinos com 
aterramento. Nao desative o pino de aterramento do cabo de alimentac¢dao conectando, por exemplo, um 
adaptador de 2 pinos. O pino de aterramento é um recurso de seguranca importante. 





O conjunto do cabo de forca recebido com o produto atende aos requisitos de uso do pais onde o 
equipamento foi adquirido originalmente. Use somente cabo de alimentac¢do fornecido com a unidade ou 
cabo de alimentacdo de substituicdo autorizado pela HP Inc. ou de um distribuidor aprovado pela HP Inc. Os 
numeros de pecas para substituicdo podem ser encontrados em hittp://www.hp.com/support. 





Os conjuntos de cabos de alimenta¢do para uso em outros paises devem atender aos requisitos do pais onde 
vocé usar o produto. Para obter mais informacées sobre os requisitos do conjunto do cabo de alimentacao, 
entre em contato com o distribuidor, revendedor ou prestador de servicos autorizado HP. 





A AVISO! Ndo use cabos de alimentacdo de outros produtos. 


Os cabos de alimentacdo incompativeis podem resultar em risco de choque e incéndio. 





Os requisitos listados abaixo sao aplicaveis para todos os paises: 


A Ocabo de alimentacdo deve ser aprovado por uma agéncia credenciada responsavel pela avaliagdo no 
Pais onde o conjunto de cabos de alimentacao sera instalado. 


O cabo de alimentacao deve estar bem instalado para evitar que alguém pise nele ou que seja pressionado 
por objetos colocados sobre ele. Deve-se prestar atencdo especial ao conector, a tomada elétrica e ao ponto 
de origem do cabo no produto. 





A AVISO! Ndo opere este produto com um conjunto de cabos de alimentacdo danificado. Se o conjunto de 


cabos de alimentac¢do esta danificado de qualquer maneira, substitua-imediatamente. Os cabos danificados 
podem resultar na exposi¢do do usuario a riscos. 





Aviso sobre cabo de forca 


Caso vocé nao tenha recebido um cabo de alimentacdo para o computador ou para um acessorio elétrico 
externo a Ser utilizado com o computador, vocé devera adquirir um cabo de alimentacdo aprovado para uso 
em seu pais/regido. 


O cabo de alimentacao deve ter classificacdo especifica para o produto e para a tensdo e a corrente marcadas 

na etiqueta de especificagdes elétricas do produto. As especificagdes de tensdo e corrente do cabo devem ser 
superiores as marcadas no produto. Além disso, o diametro do cabo nao deve ser inferior a 0,75 mm2/18AWG, 
e o comprimento do cabo deve ficar entre 1,0 m (3,2 pés) e 2 m (6,56 pés). Se vocé tiver alguma duivida sobre 

0 tipo de cabo de alimentacao a ser utilizado, entre em contato com um prestador de servicos autorizado. 
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O cabo de forca deve ser direcionado de forma que as pessoas ndo pisem nele e que ele ndo seja pressionado 
por outros objetos. Deve-se prestar atencdo especial ao conector, a tomada elétrica e ao ponto de origem do 
cabo no produto. 


Conector CC da fonte de alimenta¢ao externa HP 


O diagrama ilustra o plugue de CC da fonte de alimentacdo externa HP. 


O--® 
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Requisitos de cabo de alimentacao para o Japao 


Para utilizar no Japdo, utilize somente o cabo de alimentac¢ao recebido com este produto. 





A CUIDADO: Ndo utilize o cabo de alimentagdo recebido com este produto em qualquer outro equipamento. 





Risco de esmagamento 


Use esta notificacdo para avisar sobre a possibilidade de lesdes por pincamento. 





ZA\aviso! Observe areas de risco de pincamento. Mantenha os dedos afastados das pecas de fechamento. 





Protecao dos conectores de antena de TV 


Diversos avisos de seguranca podem ser aplicaveis aos conectores de antena de TV. 


Aterramento de antena externa de TV 


Se um sistema de cabo ou antena externa estiver conectada ao produto, certifique-se de que o sistema de 
cabo ou a antena esta aterrada de modo a fornecer protecao contra picos de tensdo e cargas estaticas 
acumuladas. 


O artigo 810 do NEC, ANSI/NFPA 70, fornece informacées no que se refere a aterramento elétrico adequado 
da haste e estrutura de suporte, aterramento dos fios a uma unidade de descarga de antena, tamanho dos 
condutores de aterramento, local da unidade de descarga de antena, conexdo com eletrodos de aterramento 
e requisitos para o eletrodo de aterramento. 


Protecao contra raios 
Para protecdo adicional de qualquer produto durante uma tempestade, ou quando ele for deixado sem 


supervisdo e sem uso por longos periodos de tempo, desconecte o produto da tomada e desconecte o 
sistema de cabo ou a antena. Isso ira evitar danos ao produto decorrentes de raios e picos de tensdo. 
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Tabela 2-2 Aterramento da antena 























Referéncia Componente do aterramento 

1 Equipamento de servico elétrico 

2 Sistema de eletrodo de aterramento de servico de energia (NEC Art. 250, Parte III) 
3 Bracadeiras de aterramento 

4 Condutores de aterramento (NEC Secao 810.21) 

5 Unidade de descarga de antena (NEC Secao 810.20 ) 

6 Bracadeira de aterramento 

7 Fio de antena 





Nota para instalador de sistema CATV 


Este lembrete é fornecido para chamar a atencao do instalador do sistema de CATV para a secdo 820.93 do 
NEC, que fornece diretrizes para um aterramento adequado e, em particular, especifica que o protetor de cabo 
coaxial deve ser conectado ao sistema de aterramento do prédio, o mais proximo possivel do ponto de 


entrada do cabo. 


Aviso para viagens 


Use este aviso para advertir sobre a possibilidade de lesdes graves nos kits de conversor de tensdo. 





A AVISO! Parareduzir o risco de choque elétrico, incéndio ou danos ao equipamento, nao tente ligar o 
computador com um kit de conversdo de tensdo vendido para equipamentos elétricos. 
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Aviso de altitude para a China 
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Alerta tropical para a China 
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Aviso sobre aterramento do cabo para Noruega e Suécia para 
produtos com um sintonizador de TV 


A Noruega e a Suécia exigem um isolador galvanico para aterramento. 


Avisos de seguran¢a para a China 





A CUIDADO: Parareduzir potenciais problemas de seguranca, use um isolador galvanico ao conectar aum 
sistema de distribuigdo por cabo. 





Aviso sobre visao para Taiwan 


Esse aviso sobre visao Se aplica aos produtos em Taiwan. 


fe ina SA 
ER SSA: 
(1) EFA 30 47S FAPRE, 10 27S, 
(2) Acti 2 RAGA AE, 2 LLL EKA EAR BE 17 IEF 
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3 Avisos ambientais 


Este capitulo apresenta avisos ambientais e informacées de conformidade especificos do pais/regido. 
Algumas dessas informacées podem nao se aplicar ao seu produto. 


Reciclagem de hardware eletr6énico e baterias 


A HP encoraja os clientes a reciclar hardwares eletrdnicos usados, cartuchos de impressdo originais da HP e 
baterias recarregaveis. 


Para obter mais informacées sobre programas de reciclagem, acesse hitp://www.hp.com/recycle. 





Para obter informacées sobre reciclagem do produto no Japao, consulte hittp://www.hp.com/jp/ 
hardwarerecycle/. 





Descarte de equipamentos por usuarios 


Use esta notificacdo para explicar o icone associado ao descarte de lixo. 


Tabela 3-1 icone de descarte de equipamento destinado ao Lixo e sua descricado 





icone Descricao 
Este simbolo indica que o seu produto ndo deve ser descartado em lixo doméstico. Em vez disso, proteja a saude 
publica e o meio ambiente encaminhando seu equipamento inutilizado a um ponto de coleta designado para 
reciclagem de equipamento elétrico e eletrénico. Para obter mais informagées, entre em contato com seu 
co servico de descarte de lixo doméstico ou acesse http://www.hp.com/recycle. 








Descarte de baterias alcalinas no Brasil 


Ndo descarte o produto eletrénico em lixo comum 


Este produto eletroeletrénico e seus componentes ndo daven ser descartados no lixo comum, pois embora 
estejam em conformidade com padrées mundiais de restricdo a substancias nocivas, podem conter, ainda que 
em quantidades minimas, substancias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida util deste produto, o 
usuario devera entrega-lo a HP. A nao observancia dessa orienta¢ao sujeitara o infrator as sancées previstas 
em lei. Apés 0 uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverdo ser entregues ao estabelecimento 
comercial ou rede de assisténcia técnica autorizada pela HP. 


Para maiores informacées , inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: http://www.hp.com.br/reciclar 


Informacoes sobre reciclagem de hardware no Brasil 


Ndo descarte o produto eletrénico em lixo comum 
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Este produto eletroeletr6nico e seus componentes nado daven ser descartados no lixo comum, pois embora 
estejam em conformidade com padrées mundiais de restri¢ao a substancias nocivas, podem conter, ainda que 
em quantidades minimas, substancias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida util deste produto, o 
usuario devera entrega-lo a HP. A ndo observancia dessa orientacao sujeitara o infrator as sanc6es previstas 
em lei. Apds 0 uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverdo ser entregues ao estabelecimento 
comercial ou rede de assisténcia técnica autorizada pela HP. 


Para maiores informacées , inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: http://www.hp.com.br/reciclar 


Informacoes sobre reciclagem de baterias para Taiwan 


Esta notificacdo fornece os regulamentos para a manufatura e reciclagem de baterias em Taiwan. 


Tabela 3-2 icone de reciclagem de bateria de Taiwan e sua descricado 





icone Descricao 
| A EPA de Taiwan requer que baterias secas ou de empresas de importagdo estejam de acordo com o Artigo 15 da 
CG Lei de Descarte de Residuos de forma que indiquem marcas de recuperacdo nas baterias utilizadas em vendas, 
$j sorteios ou promocées. Entre em contato com um reciclador taiwanés para descartar a bateria adequadamente. 





Regulamentacao WEEE da Turquia 


Turkiye Cumhuriyeti: AEEE Yonetmeligine Uygundur 


Certificacdo ENERGY STAR’ (somente em determinados 
produtos) 
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ENERGY STAR é um programa voluntario do 6rgao de protecdo ambiental dos EUA que ajuda empresas e 
pessoas a economizar dinheiro e proteger nosso clima por meio de maior eficiéncia no uso de energia. 


Produtos que recebem a marca ENERGY STAR previnem a emissdo de gases do efeito estufa seguindo critérios 
rigorosos de eficiéncia energética ou os requisitos definidos pelo érgao de protecdo ambiental dos EUA. Como 
uma parceira do ENERGY STAR, a HP Inc. seguiu o processo aprimorado de certificagdo de produtos da EPA nos 
EUA para garantir que os produtos marcados com o logotipo ENERGY STAR sejam certificados pela ENERGY 
STAR, conforme as diretrizes ENERGY STAR. O seguinte logotipo aparece em todos os computadores 
certificados como ENERGY STAR: 


es 


ENERGY STAR 


Um importante requisito ENERGY STAR para produtos de computador sdo os recursos de gerenciamento de 
energia que reduzem significativamente o consumo de energia quando o produto nao estiver em uso. 0 
gerenciamento de energia permite que um computador inicie automaticamente um modo de economia de 
energia ("Suspensdo"), ou outro modo de economia de energia, apos um periodo definido de inatividade. Os 
recursos de gerenciamento de energia tém sido predefinidos da seguinte maneira quando o computador esta 
operando com alimentacao de CA: 


) 
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Tabela 3-3 Recursos de gerenciamento de energia predefinidos quando o computador esta operando com 


alimentacao de CA 


Tipo de computador 


Notebooks, estacées de 
trabalho moveis 


Tempo para ativar o modo de 
suspensao do monitor 


15 minutos ou menos (varia de 
acordo com o modelo) 


Tempo para ativar o modo de 
suspensao do computador 
(minutos) 


30 minutos ou menos (varia de 
acordo com o modelo) 


Retornar do modo de 
suspensao 


O produto saira do modo de 
suspensdo quando o botao 
liga-desliga/suspender for 
pressionado. 


Se o recurso WOL (Wake-on- 
Lan) estiver ativado, o sistema 
podera sair do modo de 
suspensao em resposta a um 
sinal de rede. 





Tablets/slates 


1 minuto ou menos 


Nao aplicavel 


Nao aplicavel 





Desktops, desktops integrado 
e workstations 


15 minutos ou menos (varia de 
acordo com o modelo) 


30 minutos ou menos (varia de 
acordo com o modelo) 


O produto saira do modo de 
suspensdo quando o usuario 
interagir com qualquer 
dispositivo de entrada, 
incluindo o mouse ou teclado. 


Se o recurso WOL (Wake-on- 
Lan) estiver ativado, o sistema 
podera sair do modo de 
suspensado em resposta a um 
sinal de rede. 





Thin clients 


15 minutos ou menos (varia de 
acordo com o modelo) 


30 minutos ou menos quando o 
modo de suspensdo é 
suportado pelo sistema 
operacional (varia de acordo 
com o modelo) 


Quando 0 modo de suspensdo é& 
suportado pelo sistema 
operacional, o produto saira do 
modo de suspensdo quando o 
usuario interagir com qualquer 
dispositivo de entrada, 
incluindo o mouse ou teclado. 


Se o recurso WOL (Wake-on- 
Lan) estiver ativado, o sistema 
podera sair do modo de 
suspensao em resposta a um 
sinal de rede. 





Em computadores que suportam um perfil de uso sempre ligado, sempre conectado, no qual 0 acesso a 
internet esta disponivel (como tablets e slates), sdo fornecidos modos alternativos de baixo consumo de 
energia, como os modos ociosos longos e curtos (conforme definido nos requisitos do programa de 
computador ENERGY STAR), consumindo pouquissima energia (</= 10 Watts) e, quando aplicavel, 
maximizando a vida util da bateria do produto. Esses modos alternativos de baixo consumo de energia sao 
dinamicos, com o modo de suspensdo do monitor ativado apds 1 minuto de inatividade do usuario. 


O computador sai da suspensdo quando o botao Liga-Desliga/Suspender é pressionado. Quando o recurso 
WOL esta ativado, 0 computador também sai da suspensdo em resposta a um Sinal de rede. 


InformacGées adicionais sobre a potencial economia de energia e financeira proporcionada pelo recurso de 
gerenciamento de energia podem ser encontradas no site da web de gerenciamento de energia do EPA 
ENERGY STAR em http://www.energystar.gov/powermanagement. 





Informacées adicionais sobre o programa ENERGY STAR e seus beneficios ambientais estao disponiveis no 
site da web do EPA ENERGY STAR em http://www.energystar.gov. 
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ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR sdo marcas comerciais registradas de propriedade do orgao de 
protecdo ambiental dos EUA. 


Substancias quimicas 


AHP tem o compromisso de fornecer a seus clientes informacdes sobre as substancias quimicas existentes 
em nossos produtos, conforme necessario para estar em conformidade com requisitos legais como o REACH 
(regulamento EC No 1907/2006 do European Parliament and the Council). 


Um relatoério de informacées quimicas para este produto pode ser encontrado em http://www.hp.com/go/ 
reach. 





Material com perclorato — pode ser necessario manuseio 
especial 


A bateria do reldgio em tempo real ou bateria celular de moeda deste produto pode conter perclorato e pode 
necessitar de manuseio especial para reciclagem ou descarte na California. 


Consulte http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/. 





Avisos ambientais para a China 


UAC es ARB 
Bea IRANBTITAM ( SicABiN ) HHGMURS , BS Riss hh 


http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html 


RES 


MLTR (ANTS, Sick Sis) RARREPRP PSUS RIERA, HR 
PERABFE MPRMARSH, MACE, PANACEA RS SEM AMRP BRS 
BAK nil, PASSE, TL) RRS RL, URE HR RUE Sia 
FADES RAP Like Se FIR BH, th MERE StS MRRAKMEFA 
Ro 


$5 2E 
MRE RBUAM MA FRRARE, HRT BRAARA, AHGAMPRASHF. 


Etiqueta de energia da China para computadores 


A China exige esta notificacdo de eficiéncia energética. 


De acordo com as “Normas de implementacdo de etiquetas de energia da China em microcomputadores”, este 
microcomputador tem uma etiqueta de eficiéncia energética. O grau de eficiéncia energética, o TEC (consumo 
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de energia comum) e a categoria do produto apresentada na etiqueta sdo determinados e calculados de 
acordo com o padrdo GB28380-2012. 


1. Graus de eficiéncia energética 


O grau é determinado pelo padrdo com o calculo do nivel de consumo de base com a soma de todas as 
licencas para componentes adicionais, como memoria principal e placa de video. Para produtos de 
qualquer grau, o TEC nao deve exceder o valor especificado na tabela a seguir: 


Tabela 3-4 Valores tipicos do consumo de energia (TEC) 


























Tipo de produto TEC (kilowatt hora) 
Grau 1 Grau 2 Grau 3 
Microcomputador desktop, AIO Categoria A 98,0+)Efa 148,0+YEfa 198,0+YEfa 
Categoria B 125,0+DEfa 175,0+XEfa 225,0+DEfa 
Categoria C 159,0+}Efa 209,0+YEfa 259,0+YEfa 
Categoria D 184,0+YEfa 234,0+)Efa 284,0+>Efa 
Computador portatil Categoria A 20,0+YEfa 35,0+YEfa 45,0+YEfa 
Categoria B 26,0+YEfa 45,0+ Efa 65,0+YEfa 
Categoria C 54,5+yEfa 75,0+YEfa 123,5+dEfa 





NOTA: OYEfaéacombinacdo do fator de poténcia de fungdes adicionais do produto. 


2. Consumo tipico de energia 


O valor de consumo de energia apresentado na etiqueta sdo os dados medidos com a configuracdo 
representativa que cobre todas as configuracdes na unidade de registro, selecionada de acordo com 
“Normas de implementacdo de etiquetas de energia da China em microcomputadores”. Portanto, o 
consumo real de energia deste microcomputador em especifico pode ndo ser o mesmo que o dos dados 
de TEC apresentados na etiqueta. 


3. Categoria do produto 


A categoria de produto é determinada pelo padrdo de acordo com a configuracdo do microcomputador. 
A categorizacao de produtos esta em conformidade com as normas na tabela a seguir: 


Tabela 3-5 Categoria de produto e descricao de configuracgao 








Tipo de produto Descrigado de configuracao 
Microcomputador desktop, AlO Computador portatil 

Categoria A O microcomputador desktop e AIO cuja O computador portatil cuja configuracao esta 
configuracdo esta fora do escopo das fora do escopo das categorias B eC 


categorias B, CeD 





Categoria B Dois nucleos fisicos de CPU e memoria de Uma GPU separada 
sistema de, no minimo, 2 GB 





Categoria C Numero de nucleos fisicos de CPU de mais de O produto que tem um numero de nucleos 
2,com pelo menos um dos seguintes recursos: fisicos de CPU nao inferior a 2, una memoria 


de sistema nao inferior a 2GB e uma GPU 
Memoéoria do sistema nao inferior a 2 GB 
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Tabela 3-5 Categoria de produto e descricao de configura¢ao (continuagao) 


Tipo de produto Descricado de configuracao 


Uma GPU separada separada com largura de buffer de quadro de 
nao menos de 128-bits. 


Categoria D Numero de nucleos fisicos de CPU nao inferior 
a 4, com pelo menos um dos seguintes 
recursos: 


Memoria do sistema nao inferior a 4 GB 


Uma GPU separada com largura de buffer de 
quadro de ndo menos de 128-bits 





Para obter mais detalhes sobre a especificacgao, consulte o GB28380-2012 padrao. 


ARMVURIE (id Bit BBE SE ATIA HALT )) AVENGER RE MTR, HE MATIA A TAIRERSR, 
88 BE aU FE AD aa AR (Bit SAL RE UR EER AEMSM)) ( GB28380-2012) MR KMRE. 
WT EARMIRA BAAR T: 
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ra 


3. 


BEER 


BELT FAL AS Ee AR J A BET PE FA RE REZ RE, ORT EPL RE ER 
A) SAY RE DRIAPEM ARK FP RE 





RT ARAL REMINFE (FY) 
1 2 3 
Bee AX 98.0+5Efa 148.0+SEfa 198.0+5Efa 
THR 
— HBL BH 125.0+ZEfa 175.0+Efa 225.0+ZEfa 
cx 159.0+5Efa 209.0+SEfa 259.0+5Efa 
D# 184.0+ZEfa 234.0+Efa 284.0+5Efa 
(8K AX 20.0+ZEfa 35.0+5Efa 45.0+5Efa 
tH BA 26.0+Efa 45.0+5Efa 65.0+5Efa 
CR 54.5+3Efa 75.0+5Efa 123.5+ZEfa 


TE : DEfa CH TT ABLATED REN FZ fa 
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a FAH, ASA LAS Se RET PEI BY BES SCT A ER TR P ras aD SY ER 
Fe FE, 


F in Fey 
F in FRAT Os Tt ALA EE, BMPR : 








RA ACEH 
BAT BAL — PAL (PEt HHL 

AX FS BAR, CA, DIAC ati = PIB AR, C ARAL RDS R a ET EBL 
UALR — RL 

Ba HRA (CPU) PDEA 2, REN Rath Sac (GPU) 
TEXT EF 268 

c# RADE SS (CPU) PH LIAKT 2, A PRAERE (CPU) WREOLAAK THF 2, 
DRA TE HEP HA ARATE AFT SF 268, RAMA 


Soc (GPU) ASP ic A E+ 128 fir. 
a. a) HRNLEAK FHF 26B ; ie CLK FSF 128 fi 


b. 4h ASR 5c (GPU) 


De PRAERSS (CPU) PER OIAKT SH F 4, 
HED RAY FRHEPRI—Z : 


a = KRAEAKT EF 468 ; 


b. RAT RIZAS Bsc (GPU) AATF 
(RAT SF 128 fir 





KFRRANAH REAR RE, BES (MMT APLAR EER BERG) (GB28380-2012) 
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China RoHS 


A China usa os seguintes avisos para ROHS. 


SiO AR OE A i PA CRM AMREE 
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Gp SDoC 
Tabela 3-6 * in PR SORRARHARREE RETR (Baa os SO Ril eA AE) 
BEOR 
AYN 

BREA BK 48 (Pb) A (Hg) 4 (Cd) (cr(vi)) BULK (PBB) Zi — 7M (PBDE) 
ea it, X 0 0 0) 0 0) 
Ba) X 0 0 0) 0 0) 
BBX X 0 0 0) 0 0) 
AL Ct X 0 0 0) 0 0) 
yea ae X 0 0 i) 0 i) 
RAL IR TH 2h X 0 0 i) 0 0) 
EEE I Bh BS X 0 0 0) 0 0) 
HAL X 0 0 0) 0 0) 
1/0 PCA X 0 0 0) 0 i) 
ga X 0 0 0) 0 0) 
Wik SE as Ai (LCD) TAK X 0 0 0) 0 0) 
Sv (CD/DVD/#R#E) 0 0 0 i) 0 0) 
Ate X 0 0 0) 0 i) 
EAR, ADLER, GARE X 0 0 0) 0 0) 
BUR X 0 0 0) 0 i) 
HAIRED X 0 0 0) 0 0) 
Sepa a praia X 0 0 0) 0 0) 
FB PGES X 0 0 0) 0 0) 
BI X 0 0 0) 0 i) 
BE X 0 0 0) 0 0) 

EAN X 0 0 0) 0 0) 
ie X 0 0 0) 0 0) 
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Tabela 3-6 Fin PA SMRRARMAMREE Rie hE (Ba BT ina Sh RR le AD PINE) 


(continuacao) 
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ABER RYE SJ/T 11364 HORM FE Sie il, 
0: RARE MRC RMA Pe BSE GB/T 26572 MEN BORD P. 
X: RRA EORED ERE RE Pe Se GB/T 26572 SL ENIIR aE BOR, 
HP MALLE x" MEELIS GFE ROHS 3X9 9 BE A SRR BL BIS OR 
HERS PTAA Pe "X" BOARS GBR HE ROHS X71, 
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Gp SDoC 


Tabela3-7 tn PAS ORRACRHAMRRE EEE (Bas BT ibe Se Re A NE) 


AME 
ERE Be Z (Cr(VI)) BURR (PBB) Zi — 7 (PBDE) 
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Tabela 3-7 in PAS ORRARHAMREE REP E (Bar BT ns Sw ele PINE) 


(continua¢ao) 


















































































































































BED 
AMR 

BOE Bp 40 (Pb) AR (Hg) 4 (Cd) (cr(vi)) SRK (PBB) SiR — ABE (PBDE) 
WEE ae x ft) ft) 0 0 ) 
Eee Ee x i) ft) ) 0 i) 
(EEE IRD a x ft) 0 0) 0 0 
EAL x i) 0 0 0 0 
BGA x ft) 0 ft) 0 0 
1/0 PCA X 0 0 i) 0 0 
ga X 0 0 0 0 ft) 
Weih SEA (LCD) THAR Xx i) 0 0 0 0 
SPR (CD/DVD/$R#) ) i) 0 ft) 0 ) 
ATE Xx ft) ) ft) 0 0 
SER, ADEE, BOAR x ft) 0 0 0 0 
BUR Xx 0 0 0 0 0 
eK x i) ) ft) 0 0 
WAR BE + x ft) 0 0 0 ) 
BEAL at xX 0 0 0 0 0 
Bi x 0 0 ) 0 0 

EAN x ft) ft) 0 0 0 
ieee Xx 0 0 ft) 0 0 
SREB Nava™ i 2h x 0 ft) 0 0 0 
AS aH a8 x i) 0 0 0 0 
Yards ME) x i) ) 0 0 0 
fie Pee x ft) 0 i) 0 0 
fi AKC Xx ft) 0 0 0 0 
ea AL a1 a Xx i) ) 0 0 0 
USB 77-5 a) 2 x ft) 0 0 0 0 
USB 464% it x ft) 0 0 0 ) 
ee Baek x ft) 0 ) 0 i) 
Fee Bea x i) 0 ft) 0 0 
FRIAR x ft) ft) 0 0 0 
3D HR A/RE X 0 0 0 0 ) 
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ASE RYE SIT 11364 HORE Sail, 








Tabela3-7 Fin PR SMRRARMAMREE Rie hE (Ba ATF ina Sy BR il eS INE) 
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Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking 


Tabela 3-8 RA WAS A i= 7 = Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances 

































































Marking 
RAD ERAS 
Restricted substances and its chemical symbols 
BIC Unit $} Lead (Pb) | #€ Mercury (Hg) | #4 Cadmium (Cd) | “(85% Bi A BiB 
Hexavalent Polybrominated | Polybrominated 
chromium (Cr*®) | biphenyls(PBB) | diphenyl ethers 
(PBDE) 
i Cables — O O O O O 
Pelee / Ct, _ O O oO O O 
Chassis/Other 
HA LE Fl — O O O O O 
FERS ALE 1/0 
PCAs 
Win ia ast — O O Oo O oO 
(LCD) iit 
Liquid crystal 
display (LCD) 
panel 
ac li Memory O O O O O O 
SERRA. DEE _ O O oO O oO 
Motherboard, 
processor, heat 
sinks 
“EVR Power — O oO Oo O Oo 
pack 


























ERY ETSY Se aA a Ae A IS Ay ER ll BF BEV (ROHS) =— 33 




















Tabela 3-8 RAWEAEZA Fite = = Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances 
Marking (continuagao) 





BFA a it 


Restricted substances and its chemical symbols 





aa Mea = O O O O O 
Power supply 








fit 7 RE — O oO O O O 
Storage Devices 








ae ain _— O O O O O 
Wireless Devices 


Hii 1: TBH 0.1%) Be SHH 0.01%) FAIRE ZB OS aH he 



















































































Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the 
reference percentage value of presence condition. 


Wis 2: [0] FOUR AA ZED RB Ee 
























































Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of 
presence. 


Wi 3: [—) FA ORR A SPER A 


Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 
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To access the latest user guides, go to hitp://www.hp.com/support, and follow the instructions to find your 
product. Then select Manuals. 
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Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking 


Tabela 3-9 [RA WHS i= 7 y= Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances 
Marking 


























AME RAE Sa 
Restricted substances and its chemical symbols 
ARs SiR _AB 
Hexavalent Big Polybrominated 

Lead | Mercury | #4 Cadmium | chromium (Cr Polybrominated diphenyl ethers 
i 5c Unit (Pb) (Hg) (Cd) *6) biphenyls (PBB) (PBDE) 
i2R Cables _ O O O O O 
Bee / St, Chassis/Other — oO O oO oO oO 
HA Et Fl SELF — O O O O O 
1/0 PCAs 
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Tabela 3-9 [RAAWRS A i= = Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances 
Marking (continuagao) 
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Restricted substances and its chemical symbols 








H5c Unit 





Wah Bias (LCD) Hit 
Liquid crystal display 
(LCD) panel (for AIO only) 


7k Mercury 
(Hg) 


$% Cadmium 
(Cd) 


ARS 
Hexavalent 
chromium (Cr 


+6) 





BERGA 
Polybrominated 
biphenyls (PBB) 





BRK 
Polybrominated 
diphenyl ethers 
(PBDE) 



































































































ac lea Memory O oO O O O 
ERK, ERG. BRM = oO oO O oO 
4x Motherboard, 

processor, heat sinks 

EVA Power supply — Oo oO oO O 
(it TF ETE Storage Devices _— oO oO oO O 
Wis 1: BH 0.1%) & [HH 0.01%) FHI oe Ho Le 
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Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 
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Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the 
reference percentage value of presence condition. 


Note 2: "0" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of 


PRR Ha SRY Brin, PRR EAL 


To access the latest user guides, go to hitp://www.hp.com/support, and follow the instructions to find your 


product. Then select Manuals. 





Restricdo da India a substancias perigosas (RoHS) 


Este produto, assim como seus produtos de consumo e pecas de reposicdo relacionados, esta em 
conformidade com a reducdo de substancias perigosas, em conformidade com a "India E-waste Rule 2016". 


Ele ndo contém chumbo, mercurio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados e éteres difenil polibromados 
em concentracdes que excedam um peso de 0,1% e 0,01% para cadmio, exceto se permitido, de acordo com 


as excecées definidas na Programacdo 2 da Regra. 


Informacoes para Regulamentacao da Comissao Europeia 


1275/2008 


A Unido Europeia exige esta notificacdo sobre o consumo de energia. 


Para localizar os dados de consumo de energia do produto, incluindo quando o produto esta no modo de 


espera em rede, com todas as portas de rede com fio conectadas e dispositivos sem fio conectados, consulte 


Restricdo da india a substancias perigosas (ROHS) 
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a secao P14 "Informacées adicionais" da Declaracao IT ECO do produto em http://www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html. 








Quando aplicavel, ativar e desativar uma rede sem fio usando as instrucées incluidas no guia do usuario do 
produto ou no sistema operacional. Essas informacées se encontram disponiveis também em 
http://www.hp.com/support. 





Declaracoes IT ECO 


Use esses links para fornecer locais para declaracées IT ECO. 
Notebooks e tablets 


http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/iteconotebook-o.html 





PCs Desktop e Thin Clients 


http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html? 
jumpid=reg_R1002_ USEN 








Workstations 


http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecoworkstatio.html 





Restricao do Japao as substancias perigosas (RoHS) 


2008 4F, HAICBIT SMEAR, JISCO950 EMAAR ADELE, MOE II, 2006 
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WEMOWET, 


th OER HITT E UCL, http://www.hp.com/go/jisc0950/ &®BRR LT < FAV, 





























A Japanese regulatory requirement, defined by specification JIS C0950, 2008, mandates that manufacturers 
provide Material Content Declarations for certain categories of electronic products offered for sale after July 
1, 2006. 


To view the JIS C0950 material declaration for this product, visit http://www.hp.com/go/jisc0950. 





Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia de 
México 
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia de México 


Se ha etiquetado este producto en conformidad con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia 
de México, que requiere la divulgaci6n del consumo de energia del modo de uso normal (modo inactivo) y del 
modo de espera. Su producto es una de las muchas configuraciones de esta familia de modelos; el consumo 
de energia del modo inactivo de su configuracion especifica puede diferir de la informacion de la etiqueta. El 
consumo real de energia de su producto puede ser mayor o menor que el valor informado en la etiqueta de 
energia de producto para México a causa de factores como la configuracion (Componentes y modulos 
seleccionados) y el uso (tareas que se estan efectuando, software instalado y en ejecucion, etc.). 





Ee NOTA: Esta ley no es aplicable a las estaciones de trabajo. 





TCO Certified 


Esta secdo aplica-se somente aos produtos que contém o logotipo TCO Certified. 
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A third-party certification according to ISO 14024 





Toward sustainable IT products 

| 

a 6 9 
[=e] Gop 


to a more sustainable product 


IT products are associated with a wide range of sustainability risks 
throughout their life cycle. Human rights violations occur in the supply 
chain. Harmful substances are used both in products and their 
manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor 
ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or 
upgraded. 


This product is a better choice. |t meets all the criteria in TCO Certified, 
the world’s most comprehensive sustainability certification for IT 
products. Thank you for making a responsible product choice, that help 
drive progress towards a more sustainable future! 


Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance 
environmental and social responsibility. Conformity is verified by 
independent and approved verifiers that specialize in IT products, social 
responsibility or other sustainability issues. Verification is done both 
before and after the certificate is issued, covering the entire validity 
period. The process also includes ensuring that corrective actions are 
implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not 
least, to make sure that the certification and independent verification is 
accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly. 


Want to know more? 

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and 
updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product 
Finder, which presents a complete, searchable listing of certified 
products. 


TCO Certified Edge 


Esta secdo aplica-se somente aos produtos que contém o logotipo TCO Certified Edge. 


TCO Certified Edge 


A third-party certification according to ISO 14024 Ne 





Toward sustainable IT products 


C15 
BL 6.8 
il leon 

Say hello 


to a more sustainable product 


IT products are associated with a wide range of sustainability risks 
throughout their life cycle. Human rights violations occur in the supply 
chain. Harmful substances are used both in products and their 
manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor 
ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or 
upgraded. 


This product is a better choice. |t meets all the criteria in TCO Certified, 
the world’s most comprehensive sustainability certification for 

IT products. Additionally, it fulfills the requirements of TCO Certified 
Edge, the supplemental certification that recognizes leading-edge 
products that exceed typical performance in a particular sustainability 
attribute. At our Product Finder (tcocertified.com/product-finder) you 
can find out which TCO Certified Edge criterion or criteria this product 
meets. 


Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance 
environmental and social responsibility. Compliance is verified by 
independent verification organizations that specialize in IT products, 
social responsibility or other sustainability issues. Verification is done 
both before and after the certificate is issued, covering the entire validity 
period. The process also includes ensuring that corrective actions are 
implemented in all cases of factory non-conformities. 


Thank you for making a responsible product choice, that help drive 
progress towards a more sustainable future! 


Want to know more? 

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and 
updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product 
Finder, which presents a complete, searchable listing of certified 
products. 
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